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EXTRAIT DES DECISIONS DE L 1 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE 

EN DATE DU 3 JANVIER 2017 


Le siege social est transfere au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, avec effet 
au l er janvier 2017. 

Madame Zuzanna Z1ELINSKA-ROUSSEAU est revoquee de son mandat de gerant avec effet 
au l er janvier 2017. 

Est nomme en tant que nouveau gerant Monsieur Xavier VINCENT, ne le 9 novembre 1984 a 
Messancy (Belgique), demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, E-8030 Strassen, 
avec effet au l er janvier 2017 et pour une duree indeterminee. 


Luxembourg, le 3 janvier 2017 


DECLARATION 


L’adresse de Madame Angela NINNO, gerant, est desormais fixee au 163, rue du Kiem, L-8030 
Strassen. 


Luxembourg, le 3 janvier 2016 



